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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


RE- TENDER NOTICE 


No. C8 /6352 (2 )/2013/MCT. 


17th July 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Officer in Charge, CERTC , 
Government Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tenders should be subscribed Tender Number and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. — 21/2013 . 

Details of items — Statistical Software (STATA -Stata /IC 
12 single user with PDF documentation academic license , 
DVD Media Kit) SPSS - Mini version . 

Quantity — 1 Each . 
Department - CERTC , MCT. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT ) : 

Original 420 . 
Duplicate 210 . 


Last date and time for sale of tender form - 29 -8 -2013, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -8 -2013, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
30 -8 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 17 -8 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി . ഇ .ആർ. 
റ്റി . സി - ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 21/2013. 

ജോലിയുടെ പേര് - സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ 
( സ്റ്റാറ്റാ - സ്റ്റാറ്റ്/ ഐസി 12 സിംഗിൾ യൂസർ വിത്ത് സിഡിഎഫ് 

ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അക്കാഡമിക് ലൈസൻസ് ഡിവിഡി 
മീഡിയ കിറ്റ് എസ്. പി . എസ്. എസ്.- മിനി വേർഷൻ). 

എണ്ണം - 1 വീതം. 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് - സി . ഇ . ആർ. റ്റി. സി., തിരുവനന്തപുരം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ? 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 3 210. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 8 - 2013, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 8 - 2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 8 - 2013 , 3 മണി. 


7 . Earnest Money Deposits One Percentage of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained. 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദ ർ ഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 17 - 8 - 2013 , 3 
മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ 
മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ 
പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ . ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ 
പ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


IEDULE 


Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


TENDER NOTICE 
- No. C2/4958/2013/ MCT. 

17th July 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Physical Education , Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed Tender Numbers and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p .m . 

Tender No . - 56/2013 . 
Name of Items— Sports items. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 7 630. 
Duplicate - Y 315, 


List of Sports Items 


Sl. 


Quantity 


Name of Items with 

Specification 


No. 


- (2 ) 


( 3 ) 


Last date and time for sale of tender form — 29 -8 -2013, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
30 -8 -2013, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
30 -8- 2013 , 3 p . m . 

Tender forms can be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 8 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 2 -8 -2013 . No other form of remittance will be 
accepted . 


3 Nos. 


Javelin 600GM (Vinex or equated 
quality as specified ) — Javelin 
Aeorodynamic made of aircraft 
quality aluminium alloy 600gm . 
Javelin 800GM (Vinex or equated 
quality as specified ) - Aeoro 
dynamic made of aircraft quality 
aluminium alloy 800gm . 
Spikes (polaris or equated quality 
as specified ) — Suitable for synthetic 
Surface 


3 Nos . 


10 Nos. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
എ ഡക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Basket Ball (Nivia Top Grip or 
equated quality as specified ) — 
Top Grip , moulder Rubberised, 
Fillament Nylone wounding done 
over Butyl and Bladder, Approval 
of the Basketball Federation of 
India 


10 Nos. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 56/ 2013. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് - പോർട്സ് സാമഗ്രികൾ. 


Basket Ball net (Vinex tournament 
or equated quality as specified ) 
Synthetic material 


4 Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ 7 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 8 - 2013 , 3 മണി. 


Cricket Bat (SG Extreme or equated 
quality as specified ) Handle made 
of Saavak cone, Bat made of top 
of the line English willow Toe 
Protector 


10 Nos . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 8- 2013, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 8- 2013, 3 മണി. 


24 Pieces 


5 Pair 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 -8- 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുകതിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cricket Ball (SG Club or equated 
quality as specified ) Far Piece 
Cricket ball made from high 
aleemtanned lather water proof 
Centre Contruction encased with 
layers of top quality Portugese cork 
Batting leg Guard ( SG Ecolite or 
equated quality as specified ) 
PVC facing Low density foam 
padding, wear resistant PVC instep 
Wicket keeping Leg guards (SG 
Super Test or equated quality as 
specified ) Premium quality 
imported PV facing , Low density 
foam filled Cane reinforcement, 
High density foam filled top hat, 
Water resistant PVC instep 
Helmet (SG poly fab or equated 
quality as specified ) — High impact 
polypropyline Shell, fully adjustable 
steel grill for superior protection, 
protective impact resistant and 
sweat absorbent breathable inner 
padding 


2 Pair 


| 10 


2 Nos . 


(1) 


( 2 ) 


(3) 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


Shin Guard — 9" with double elastic 
velcro strap 


16 Nos . 


4 Pair 


Stokins — Nylon Material 


20 Nos. 


a 


Kho -KhopoleMade from Mahagony 
or Anjili Wood 


1 Pair 


Stumps (SG Club ( full) or equated 
quality as Specified ) Full size match 
stumps, Natural wood finish , Pack 
of 6 stumps with 4 bails 
Abdominal Pad (SG Tournament or 
equated quality) High impact 
resistant poly protector, Border 
bound eith foam casing stuffed with 
fluffed cotton , Slip - in shaped to 
give optimum groin protection 
Wicket Keeping Gloves (SG Club 
or equated quality as Specified ) 
High quality all leather palm and 
back PVC cuffs 


a 


5 Nos. 


Lawn Tennis Racket (Ezone X1 Rally 
or equated quality ) — Material — 
Graphite Composite, String ATG850 
String pattern 16 /19 , Weight 275g. 
Lawon Tennis Balls (Wilson Titanium 
Tennis Balls or equated quality as 
mentioned — Titanium ball base 


6 Nos. 


5 Pair 


10 Can 


nylone 


Lawn Tennis Net - With 
border 


2 Nos. 


Badminton Racket (Carbonex LITE 
or equated quality ) Frame: Graphite , 
Shaft: Graphite , Weight : 85 -89.9 gram , 
Tension 19 to 24Lb , Built in 
T-joint 


4 Nos. 


7 Nos. 


5 Box 


4 Nos. 


Shuttle cock (Cosco Gold or equated 
quality ) Corkbase, Pointed 
Shuttle cock Cut feather, Mavis 350 
or equated quality — Nylon Materials 
Badminton net (Vinex or equated 
quality ) — Tournament quality , made 
of cotton , 2mm net 


5 Box 


4 Nos . 


Protective thigh Pad ( SG pro or 
equated quality as Specified ) 
Premium quality Ultra high density 
foarm , Pre shaped in PV casing, 
Soft absorbent mesh back , premium 
quality towel and elastic hook and 
loop straps 
Protective Elbow guard ( SG pro or 
equated quality as Specified ) 
Ultra high density foam , Pre-shaded 
in PV casing, Soft absorbent mesh 
back , Premium quality towel and 
elastic hook and loop straps 
Batting Gloves (SG Ecolite or 
equated quality as Specified ) 
Cotton gusset for ventilation , made 
from premium quality PVC , High 
quality cotton palm and back , PVC 
reinforcement on hard waring areas 
of the palm , Layered dual density 
foam padded fingers and thumb , 
Elastic writband with hook and 
loop 
Chess mat with Chess Men (Ajantha 
or equated quality as Specified ) 
Synthetic material mat 
Foot ball (Nivia Shining Star ( AIFF ) 
or equated quality as Specified ) 
Constructed from 32 panels for 
reduced seam stress and a perfectly 
round shape, Synthetic rubber panels 
for soft touch and high abrasion 
resistance. Approved by All India 
Football Federation ( AIFF ) latex 
bladder for excellent rebound and 
AIR Lock Valve for air retention 


Table Tennis Bat (Stiga Orion or 
equated quality ) 1.7mm Rubber, 
TTF Approved 


5 Nos. 


6 Nos . 


Table Tennis Ball (Stiga practice ) 
Practice ball with premium bounce 
( Quantity of Six balls in a box 


8 Box 


32 


10 Nos. 


Volley Balls (NIVIA Twirl or equated 
quality as mentioned ) — Premium 
dimpled microfiber composite 
18 Pannel pasted , High Performance , 
High air retention bladder and valve 


5 Nos . 


Medicine Ball Rubber 1kg . ( Vinex 
or equated quality as mentioned ) — 
Smooth Rubberised finish 


2 Nos . 


10 Nos. 


2 Nos. 


19 


Foot ball Boots (Nivia star impact 
or equated quality as mentioned ) 
Upper : Synthetic Leather , 
Sole : PVC sole for Hard ground 


Medicine Ball Rubber 2 kg ( Vinex 
or equated quality as mentioned ) — 
Smooth Rubberised finish 
Medicine Ball Rubber 3 kg. ( Vinex 
or equated quality as mentioned ) — 
Smooth Rubberised finish 


16 Nos. 


2 Nos . 


36 


ദർഘാസ് നമ്പർ 57/ 2013 . 


Kettle Ball - Cast iron 4 kg. ( Vinex 
or equated quality as mentioned ) — 
Cast Iron with wodden handle 
Kettle Ball - Cast Iron 6 kg. Cast 
Iron with wodden handle 


2 Nos. 


37 


2 Nos. 


Gymnastics mat premium (Stag Nivia 
Nelco or equated quality ) Made of 
high quality EVA ,2M x 1 M x 5cm. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് - ഇ .ആർ. സി . പി. അക്സസ്സറീസ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ -7 630 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 3 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29- 8- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 8 - 2013 , 2 .30 മണി. 


4 Nos. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
30 - 8 -2013 , 3 മണി. 


TENDER NOTICE 


No . C2 -15440 /2013 / MCT. 

17th July 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Medical Gastroenterology , Medical 
College, Thiruvananthapuram. 


-- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
- മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 8- 8- 2013- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Tenders should be superscribed , Tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 57/ 2013. 
Name of items— ERCP Accessories 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 

Original 7 630 . 

Duplicate 7 315. 
Last date and time for sale of tender form 
29- 8- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30-8 -2013 , 2 .30 p. m . 

| Opening date and time of tender - 30 - 8 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
R 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 8 - 8- 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


SI. 


Product and Specification 


Quantity 


No . 
- (1) 


(2) 


1 


ERCP Wire Guide : 

.025 inch /480cm . wire guide 5cm . 
aqua coat , hydrophilic tip straight 
numerical marking on the wire 


guide 


2 Nos . 


2 


ERCP Wire Guide : 

.035 inch /480cm . wire guide, 5cm . 
Aqua coat, Hydrophilic tip straight 
numerical marking on the wire 
guide 

2 Nos. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- 3 


ERCP 


Wire Guide : 
.035 inch /480cm . wire guide, angled 
tip 5cm . aqua coat, hydrophilic tip 
numerical marking on the wire 


guide 


1 No. 


(2) 


(3) 


4 


13 


ERCP Wire Guide : 

.018 inch /480cm . wire guide straight 
tip 3cm ., aqua coat, hydrophilic 
tip numerical marking on the wire 


1 No. 


14 


Biliary Dilatation Catheter : 

6fr ./ 200cm . catheter with 4fr. taper 

tip , 3cm . length 
Biliary Dilation Catheter: 

7fr ./200cm . cathefer with 4fr. taper 
tip , 3cm . length 


guide 


1 No . 


1 No. 


5 


15 


1 No. 


ERCP Wire Guide : 

.035 inch /480cm . wire guide 
15cm . slip coat tip , 4cm . hydro 
philic tip straight, numerical 

marking on the wire guide 
Triple Lumen Sphincterotome: 

7fr. catheter tapered to 5 .0 fr . 
mono filament 25mm . protector 
cutting wire dome tipdesign 


1 No. 


16 


6 


Double Lumen Biliary Cytology Brush : 

8fr. catheter with 3.5cm . filiform 

tip , 2.5cm . length brush 
Biliary Stone Extraction Balloon : 

(multiple sizing ) 
6 .6 /200cm . catheter balloon 
diameter inflated to 8 .5 , 12 or 
15mm injection above balloon 


1 No . 


1 No. 


7 


17 


Triple Lumen Sphincterotome: 

7fr. catheter tapered to 5 .0 fr. 
braided 25mm . wire, dome tip 
design 


Biliary Stone Extraction Basket: 

Multi filament basket 7fr./220cm . 
sheath basket size 2x4 


1 No. 


1 No. 


8 


18 


Triple Lumen Needle Knife : 

7fr./200cm . precurved catheter 
tapered to 5fr . adjustable 
4cm . cutting wire 


Biliary Stone Extraction Basket: 

Multi filament basket 7fr ./220cm . 
sheath basket size 2.5x5cm . 


1 No. 


1 No. 


19 


9 


One action stent introduction system : 

10fr. pushing catheter , 6fr. 
guidning catheter with four 
radiopaque hands 5cm . apart 


1 No. 


Biliary Balloon Dilator: 

Inflated Balloon diameter 
6mm / 18fr. Balloon length 4cm ., 
190cm .catheter length ,sleeve that 
has got proximal and distal 
end to facilitate smooth and 
accurate inflation and deflation 


20 


Biliary Dilation Catheter : 

9fr ./200cm . catheter with Afr . taper 
tip , 3cm . length 


1 No. 


1 No. 


10 


21 


Biliary Dilation Catheter : 

10fr./200cm . catheter with 6fr. taper 
tip , 3cm . length 


1 No. 


Biliary Balloon Dilator : 

Inflated Balloon diameter 
8mm /24fr. Balloon length 4cm ., 
190cm . catheter length ,sleeve 
that has got proximal and 
distal end to facilitate smooth 
and accurate inflation and 
deflation 


22 


Biliary Dilation Catheter: 

11.5fr./200cm . catheter with 7fr. taper 
tip , 3cm . length 


1 No. 


1 No. 


11 


23 


Graduated Dilation Catheter: 

8 . 5fr./200cm . catheter with 7fr. to 5fr. 
taper tip , 4cm . length 

1 No . 


Biliary Balloon Dilator: 

Inflated Balloon diameter 
10mm / 30fr. Balloon length 4cm ., 
190cm .catheter length , sleeve that 
has got proximal and distal 
end to facilitate smooth and 
numerical marking on the wire 
guide 


24 


Graduated Dilation Catheter: 

10fr./200cm . catheter with 7fr. to 5fr. 
taper tip , 4cm . length 


1 No. 


1 No. 


12 


Biliary Balloon Inflation Device : 

20cc . inflation Device with guage 


1 No . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES. 


(1) 


4x500 gm . 
4x500 gm . 
4x500 gm . 


No. A2 - 1379 /13 /RIO . 


12th July 2013 


— 5x500 gm . 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following items to the Regional Institute of 
Ophthalmology , Government Ophthalmic Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No . — 5/2013 - 14 


3x500 gm . 


– 2x500 gm . 


Cost of tender form : 


Original 


400 + VAT. 


— 1x100 gm . 

2x500 gm . 


Duplicate 


200 + VAT. 


15x500 ml. 
— 2x100 gm . 


10 . 


Ovid 


The tenders should be superscribed due at 11 a . m . 
on 13 -8 -2013 and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology, Government Ophthalmic 
Hospital, Red Cross, Thiruvananthapuram -695 037 . Last 
date of receipt of tender is at 11 a. m . on 13 -8-2013. Late 
tenders will not be accepted . The tender will be opened at 
11. 30 a. m . on 13 -8 -2013 in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
time. 


List of Reagents 

1. Blood Agar (Himedia ) 
2. Mac Conkey Agar (Hi media ) 
3. Sabouroud Dextrose Agar 

(Hi media ) 
4. Mullar Hinter Agar 

(Himedia) 
5. Thio Glycolate Agar 

(Himedia ) 
6 . Brain heart infusion broth 

( Hi media ) 
7. Pottassium tellurite (Himedia ) 
8. Tripple Sugar Iron Agar 

(Himedia ) 
9. Acetone (Hi media ) 

Oxidase reagent Tetra 
methyl p -phenylene Diamine 

hydrochloride (Hi media ) 
11. Hydrogen Peroxide 
12. Lactophenol cotton blue stain 
13. Agar Agen 
14. D Mannitol 
15 . Glucose broth 

16 . Tissue paper 
List of Antibiotic Discs 

1. Ciprofloxacin (Himedia ) 
2. Erythromycin (Himedia) 

3. Cephoxitin ( Hi media ) 
Vials 

4 . Gatifloxacin (Himedia) 
5. Cephalexin (Himedia ) 
6. Pencillin (Himedia ) 

7. Ampicillin (Himedia ) 
Vials 

8. Gentamycin (Himedia ) 

9. Cloxacillin (Himedia ) 
Vials 
10. Chloramphenicol ( Himedia) 
11. Vancomycin (Hi media ) 
12 . Amikacin (Hi media ) — 
13. Linezolid (Himedia ) 
14. Rifampicin (Hi media) 
Vials 
15. Cotrimoxazole (Himedia ) 
16 . Cefoperazone + sulbactum 


3x250 ml. 
- 2500 ml. 

2x500 gm . 
1x500 gm 

1x500 gm . 
– 5 roll 


| 


7 Vials 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology , Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram -695 037 , obtain the requisite 
tender form on which the tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of rupees above which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 3 p . m . on 12 - 8 -2013 . 
Cheque , postage stamp etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms, nor will the forms be sent per 
V. P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
at rupees noted above. 


| 


7 Vials 
- 


3 


3 Vials 


Il 


7 Vials 


3 Vials 
- 


7 


Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 


7 Vials 
- 


3 


Further details if any required will have from the 
office of the undersigned in office hours on all working 
days. 


| 


7 Vials 


| 


7 Vials 


| 


7 Vials 


The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also to 
reject any of or all the tenders without assigning any 


| 


3 Vials 


— 


3 


reason . 


3 Vials 


7 Vials 


17. Imipenem (Himedia ) 

3 Vails 

പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം 
18. Piperacillin (Himedia ) 

7 Vails 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
19 . Piptaz + Tazobactum 

7 Vails 

കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർക്ക് എല്ലാ 
(Hi media ) 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
20. Augmentin (Himedia ) 

- 3 Vails 

ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ മുഴുവ 
21. Clindamycin (Himedia ) 

3 Vails 

നായോ ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ ഒപ്പിട്ടി 
22 . Tobramycin (Himedia ) 

7 Vails 

രിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
23. Meropenem (Hi media ) 

3 Vails 

റീയേജന്റ് സ് 
24. Norfloxacin ( Hi media ) 

3 Vails 
1. ബ്ലഡ് അഗാർ ( ഹൈ മീഡിയ ) 

4 X 500 ഗ്രാം 
List of Glass Wares 

2. മാക്ക് കോൺകേ അഗാർ 

4 X 500 ഗ്രാം 
| 1. Test Tube 12x 100 

200 Nos. 

- ( ഹൈ മീഡിയ ) 
2. Test Tube 18x 150 

200 Nos. 
3. സാബറൗഡ് ഡക്സസ്അഗാർ - 

4 X 500 ഗ്രാം 
3. Petridis ( Autoclavable ) 

200 Nos. 

- ( ഹൈ മീഡിയ ) 
4. Glass slides ( 75x 25x1.10mm ) - 150 boxes 

4. മുള്ളർ ഹിന്റർ അഗാർ 

5 X 500 ഗ്രാം 
( Labtech). 

- ( ഹൈ മീഡിയ ) 
5. Cover slip (22mm ) 

10 boxes 5. തയോ ഗ്ലൈക്കോലേറ്റ് അഗാർ _ _ 

3 X 500 ഗ്രാം 
6 . Beaker 250 ml 

3 Nos. 

( ഹൈ മീഡിയ ) 
7. Blood Culture bottle (125ml) - 20 Nos. - 6. ബ്രയിൻ ബാർട്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ - - 

2 X 500 ഗ്രാം 
തിരു വ ന ന്ത പുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 

ബോത് ( ഹൈ മീഡിയ ) 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി) ആവശ്യത്തി 

7, പൊട്ടാസ്യം ടെല്ലുറൈറ്റ് 

1 X 500 ഗ്രാം 
ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം/ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്ന 

( ഹൈ മീഡിയ ) 
തിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

8. ട്രിപ്പിൾ ഷുഗർ അയൺ അഗാർ - 2 x 500 ഗ്രാം 
ടെണ്ടർ നമ്പർ - 05/ 2013 - 14 . 

( ഹൈ മീഡിയ ) 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

9. അസറ്റോൺ ( ഹൈ മീഡിയ ) 

15 X 500 ഗ്രാം 
അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ്. 

10. ഓക്സിഡേസ് റീയേജന്റ് 

2 X 500 ഗ്രാം 

( ട്രെടാ മീതൈൽ പി - ഫീനയിൽ) 
പകർപ്പ് ? 200+ വാറ്റ്. 

ഡയമെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 
ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 

- ( ഹൈ മീഡിയ ) 
ത്തിന്റെ മരുന്നിന്റെ നേരെ ടെണ്ടർ നമ്പർ എഴുതണം. ടെണ്ടർ, 
സൂപ്രണ്ട്, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഓഫ്താൽമോളജി, 11. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് - - 3 X 250 എം .എൽ. 
( ഗ വൺമെന്റ് കണ്ണാ ശു പതി) , റെഡ് കാസ് റോഡ്, 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ 

12. ലാറ്റോ ഫിനോൾ കോട്ടൺ - - | 2 X 500 ഗ്രാം 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 13 - 8 -2013 - ന് രാവിലെ 11 മണി ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ 
വരെയാണ്. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

13. അഗാർ ഏജൻ 

2 X 500 ഗ്രാം 
ടെണ്ടറുകൾ 13 - 8-2013- ന് ടെണ്ടർ തന്നവരുടേയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

14. ഡി -മാനിറ്റോൾ 

1 X 500 ഗ്രാം 
ടെണ്ടർ ആവശ്യമുള്ളവർ ടെണ്ടറിനുവേണ്ടി അപേക്ഷസഹിതം 15. ഗ്ലൂക്കോസ് ബോത്ത് 

1 X 500 ഗ്രാം 
ടെണ്ടറിനുനേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം അപേക്ഷി 16. ടിഷ പേപ്പർ 

5 റോൾ 
ച്ചാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമി 
ലുള്ള ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ കൈമാറ്റം 

ആന്റിബയോട്ടിക് ഡിസ്കസ് 
ചെയ്യുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ ആയി 

1. സിപ്രോഫ്ളോക്സാസിൻ 

- 7 വയസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 12 -8- 2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 

- ( ഹൈ മീഡിയ ) 
3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ഉപകരണത്തിന്റെ/മരുന്നിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ 2, എറിത്രോമൈസിൻ 

- 7 വയൽസ് 
( ഹൈ മീഡിയ ) 


3. സൈഫോക്സസിടിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) - 3 വയൽസ് 


3 വയസ് 


4. ഗാറ്റി ഫ്ളോക്സാസിൻ 
( ഹൈ മീഡിയ ) 


No. A2- 1377/13 / RIO . 


12th July 2013. 


- - 


| 7 വയസ് 


5. സെഫാലെക്സസിൻ 

( ഹൈ മീഡിയ ) 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following items to the Regional Institute of 
Ophthalmology , (Government Ophthalmic Hospital), 
Thiruvananthapuram . 


6. പെൻസിലിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 
7. ആമ്പിസിലിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 


|| 


3 വയൽ സ് 
7 വയൽസ് 


8. ജെന്റാമൈസിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 


7 വയൽസ് 


Tender No . - 04/2013 -14. 


|| 


9. ക്ലോക്സാസിലിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) - 
10 . ക്ലോറാംഫിനികോൾ ( ഹൈ മീഡിയ ) - 


3 വയൽസ് 
7 വയസ് 


Cost of tender form : 
- Original 7 400+ VAT. 

Duplicate 3200 + VAT . 


11. വാംകോമൈസിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) - - 7 വയൽസ് 


12. അമികാസിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 
13. ലൈൻസോളിഡ് ( ഹൈ മീഡിയ ) 


7 വയൽസ് 
3 വയസ് 


14 . റിഫാംപിസിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 


3 വയൽസ് 


3 വയൽസ് 


15 . കോടിമോസാസോൾ 

( ഹൈ മീഡിയ ) 
16 . സെഫോധൈരാസോൺ+ 
-- സൾബാക്റ്റം ( ഹൈ മീഡിയ ) 


The tender should be superscribed “ due at 11 a. m . 
on 13- 8 - 2013 and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology , (Government Ophthalmic 
Hospital) Red Cross Road , Thiruvananthapuram -695 037. 
Last date of receipt of tender is at 11 a . m . on 13 -8 -2013. 
Late tender will not be accepted . The tender will be 
opened at 11. 30 a . m . on 13 -8 -2013 in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 


--- 


7 വയസ് 


17 . ഇമിപെനം ( ഹൈ മീഡിയ ) 


3 വയൽസ് 


18 . പിപ്പെരാസിലിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 


| 7 വയസ് 


7 വയൽസ് 


19 . പിപറ്റ്സ് + ടാസോബാക്റ്റം 

( ഹൈ മീഡിയ ) 
20. ആണ്മെന്റിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 


3 വയൽ സ് 


21. ക്ലിന്റാമൈസിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) 


3 വയൽസ് 


22. ടോസാമൈസിൻ ( ഹൈ മീഡിയ ) - 

-- 
23. മെറോപൈനെം ( ഹൈ മീഡിയ ) 

- - 


7 വയൽസ് 
3 വയൽസ് 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology, Red Cross 
Road, Thiruvananthapuram -695 037 , obtain the requisite 
tender form on which the tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of rupees noted against each tender 
which is price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 3 p. m . 
on 12 -8 -2013. Cheque , Postage Stamp etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will the 
forms be sent per V . P. P . Duplicate tender forms, if 
required will be issued at rupees noted against 
each tender. 


3 വയസ് 


24. നോർഫ്ളോക്സാസിൻ 

( ഹൈ മീഡിയ ) 


ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 


1. ടെസ്റ്റുബ് 


12 x 100 


200 എണ്ണം 


2. 


ടെസ്റ്റുബ് 


18 x 150 


200 എണ്ണം 


3. ഐടിസിസ് (ആട്ടോക്ലേവബിൾ) 


200 എണ്ണം 


Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 


(75 x 25 x 


4. ഗ്ലാസ് സെഡ്സ് 

1.10 എം . എം ). 


- 150 ബോക്സസ് 

(ലാബ് ടെക്) 


Further details if any required will have from the 
office of the undersigned in office hours on all working 
days . 


5. കവർ സ്ലിപ്പ് (22 എം . എം .) 


10 ബോക്സ് 


6. ബീക്കർ 250 എം . എൽ. 


3 എണ്ണം 


The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also to 
reject any of or all the tenders without assigning any 


- 


- 20 എണ്ണം 


7. ബ്ലഡ് കൾച്ചറൽ ബോട്ടിൽ 

( 125 എം . എൽ.) 


reason . 


List of Chemicals 


Name of Chemicals 


Quantity 


Sl . 
No . 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


10 % Formalin ( CDH) 
Isopropyl alcohol (Nice) 
Xylene (Nice ) 
D . P . X . ( Nice ) 
Glycerine (Nice) 
Distilled Water (Medilise) 
Egg Albumin Flakes (Nice) 
Cedar wood oil 

List of Equipments 


5 x 500 ml. 
2 .5 L x 50 
2 .5 L x 30 
500 ml x 5 
500 ml x 3 

5 L X 12 
25 gm x 2 
25 ml x 2 


നമ്പർ എഴുതണം. ടെണ്ടർ, സൂപ്രണ്ട് റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി, ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി), റെഡ് 

കാസ് റോഡ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ ക ണം . ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
13 -8 - 2013 - ന് രാവിലെ 11 മണിവരെയാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ 13 -8 -2013 - ന് 
രാവിലെ 11.30- ന് ടെണ്ടർ തന്നവരുടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യ 
മുള്ളവർ ടെണ്ടറിനുവേണ്ടിഅപേക്ഷസഹിതം ടെണ്ടറിനുനേരെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ ടെണ്ടർ 
ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടർ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല . 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 12-8- 2013- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് അവസാനി 
ക്കു ന്ന താ ണ്. മേൽ പറ ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ/ 
മരുന്നിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക 
നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| Sl. 


Name of Chemicals 


Quantity 


No . 


1 
2 
3 


Slide rack ( 20 slides) 
Staining rack 
Glass Slides ( 75 x 25 x 1.10 mm) 


4 


Cover Slip (24 x 50 ml) 


10 Nos . 

5 Nos. 
100 boxes 

( Labtech) 
20 packets of 
10 gm ( Blue Star) 

5 sets 
5 Nos . 

1 box 
( 50 blades ) 


- കൂ ടു തൽ വിശദവിവര ങ്ങൾ ആവ ശ്യമുള്ളവർ എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത്താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ മുഴുവ 
നായോ ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ ഒപ്പിട്ടി 
രിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


5 
6 
7 


L . Block with base 
Glass marking pencils 
Microtome disposable blades 
( 35 /80mm - MB premier - Thermo 
Shandon ) 

Miscellaneous List 


കെമിക്കൽസ് 


1. 10 % ഫോർമാലിൻ ( സിഡിഎച്ച്) - 


5 x 500 എം .എൽ. 


2.5 എൽ x 50 


SI. 
No. 


Name of Chemicals 


Quantity 


2. ഐസോപാപയിൽ 
ആൾക്കഹോൾ ( നൈസ്) 


3. 


സൈലിൻ ( നൈസ് ) 


2.5 എൽ x 50 


4. ഡി. പി. എക്സ് 


( നെസ്) 


500 എം .എൽ. x 5 


1 Filter paper ( Whatman No.1) 100 circle x 10 
2 Slide labeling sticker (redborder) 1000 Nos. 
3 Tissue paper 

10 roll 
തിരു വ ന ന്ത പുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി) ആവശ്യത്തി 

ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം/ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഗ്ലിസറിൻ ( നൈസ്) 

500 എം .എൽ. X 3 
6. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ( മെഡിലിസ്) - 5 എൽx 12 


25 ഗ്രാം 


x 2 


7. എഗ്ഗ് ആൽബുമിൻ ഫ്ലേക്ക്സ് - 

( നൈസ്) 
8. സെഡാർ വുഡ്ഓയിൽ - 


ടെണ്ടർ നമ്പർ 04 / 2013 - 14 . 


25 എം.എൽ x 2 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഉപകരണങ്ങൾ 


- 10 എണ്ണം 


5 എണ്ണം 


അസ്സൽ X 400 + വാറ്റ്. 

1. സ്ലഡ് റാക്ക് ( 20 സെഡ്) 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + വാറ്റ്. 

2. സ്റ്റാനിംഗ് റാക്ക് 
ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം 3. ഗ്ലാസ് സെഡ്സ് 
ത്തിന്റെ മരുന്നിന്റെ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 

(75 X25 X1. 10 എം . എം .) 


100 ബോക്സ്സ്സസ് 
- (ലാബ് ടെക്ക്) 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


4. കവർ സ്ലിപ്പ് (24 x 50 

20 പാക്കറ്റ്സ് 
എം . എം .) 

10 ഗ്രാം ( ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ) 
5. എൽ- ബ്ലോക്ക് വിത്ത് ബേസ് - 5 സെറ്റ് 
6. ഗ്ലാസ് മാർക്കിംഗ് പെൻസിൽസ് - 5 എണ്ണം 
7 . മൈകോടോംഡിസ്പോസിബിൾ - 1 ബോക്സ് 
ബ്ലേഡ്സ് 

(50 ബെഡ് ) 
( 35 / 80 എം . എം .- എം . ബി പ്രീമിയർ 

- തെർമോ ഷാൻഡൊൺ) 

മറ്റിനങ്ങൾ 
1. ഫിൽറ്ററ് പേപ്പർ ( വാട്ട്മാൻ - 100 സർക്കിൾ x 10 

- നമ്പർ 1) 
2, സെഡ് ലേബിലിംഗ് സ്റ്റിക്കർ - 1000 നമ്പർ 

( റെഡ് ബോർഡർ) 
3. ടിഷ പേപ്പർ 

-- - - 10 റോൾ 


Regional Institute of Ophthalmology, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director: 


TENDER NOTICE 
No. C/2133 / 2013/DCK . 

| 11th July 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments listed below to Government Dental College , 
Kottayam . 
- The tender should be superscribed Tender No . ... 
due on 30 - 8 - 2013 and addressed to the Principal, 
Government Dental College , Kottayam . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at Dental 
College, Kottayam on 31 - 8 -2013 at 11 a . m . in the presence 
of such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e., 
10 a . m . to 3 p . m . up to 29 - 8 - 2013 . Cheques , Drafts , 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender form . Duplicate tender forms can be obtained on 
additional payment per copy . The tender form is not 
transferable and cost is not refundable . The undersigned 
reserves the right to cancel the tender at any time partially 
or completely without specifying any reason . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of Postal Charges ? 50 . Money Orders will be 
accepted only up to 12 -8 -2013. 


3 22 /13 -- C/ 2137/13/DCK -SAM Articulator - 832 

- 1 No. 
4 23/13 -- C / 2139/13/DCK - Surgical - 936 

Operating Microscope - 1 No. 
5 24/13 -- C/2140 /13/DCK - Dental Implant 1,290 

kit Physiodispensor, Implant — 2 Nos . 
6 25/13 - C /2141 /13/DCK - Peiz0 surgery unit - 728 

- 1 No. 
7 26/13 - C/2177/13/DCK - Compressor - 416 

| 7 Nos. 
Last date of receipt of Money Order - 12- 8- 2013 . 

Last date and time of tender sales - 29 - 8 - 2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
30-8 -2013 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
31- 8- 2013, 11 a . m . 

കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു 
കളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്ത് നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറം ത പാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ 
ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 തപാൽ 
ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരമോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, 
ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ 

ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാര 
മുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഫയൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ നമ്പരും ഇനവിവരവും 

ഫോറത്തിന്റെ 

വില 


- (2) 


1,456 


No. 


Tender No., File No. and 
Nameof the Item with 

Quantity 


Cost of tender 

form 


2 


1, 144 


(3 ) 


20 /13 -- സി / 2133 / 13 / ഡി . സി. കെ - 
ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡെന്റൽ ചെയറു 
കൾ വിത്ത് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് 

ഡെയിൻ സക്ഷൻ - 7 എണ്ണം 
21 /13 - സി / 2134 /13 / ഡി. സി. കെ - 
കണ്ടിന്യൂസ് ഡയിൻ സക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ് 
( കാറ്റാനി ടൈപ്പ്) - 22 എണ്ണം 
22/ 13 - സി / 2137 / 13 / ഡി . സി. കെ - 
എസ്. എ . എം . ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ - 1 എണ്ണം 
23 /13 -- സി /2139 / 13 / ഡി. സി. കെ - 
സർജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 1 എണ്ണം 


| 1 


| 1,456 


3 


832 


20 /13 C /2133/13/DCK -Electrically 
Operated Dental chairs with unit and 
continuous drain suction - 7 Nos. 
21/ 13 - C / 2134/ 13 /DCK - Continuous 
drain suction apparatus (Catani type) — 
22 Nos. 


4 


936 


2 


| 1 .144 


(2) 


( 3) 


. 


5 


1290 


24 /13- - സി / 2140/ 13 / ഡി. സി. കെ - 
ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് കിറ്റ് ഫിസിയോ 
ഡിസ്പെൻസർ, ഇംപ്ലാന്റ്- 2 എണ്ണം 
25/13 - സി /2141/ 13 / ഡി . സി. കെ - 
പീസോ സർജറി യൂണിറ്റ് - 1 എണ്ണം 
26 / 13 - -- സി / 2177/ 13/ ഡി . സി. കെ - 
കംപ്രസ്സർ 7 എണ്ണം 


to 1 % ( Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost 7 1, 50,000 
Cost of tender forms (including Tax): 


728 


Original 


X 420. 


| 7 


416 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
12 - 8 - 2013 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 8 -2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 8 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31-8 - 2013, 
11 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 

ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
Government Dental College, 

( Sd.) 
Gandhinagar, Kottayam . 

Principal. 


If sent by post, postage charge ? 50 . 

Closing date and time of sale of tender form by 
post - 23 - 8 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
24- 8- 2013 , 5 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-8 -2014. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . The 
undersigned has the right to postpone/cancel the tender 
without further notice . 


TENDER NOTICES 


- (1) 
No. S3-1515/2013 /IMCH. 

18th July 2013. 
Sealed tenders are invited for supply of Bill form 
(Computer billing forms) — 300000 Nos. items in IMCH 
Medical College, Kozhikode - 8 . List of item can be had 
from the office of undersigned during office hours on any 
working days. Envelop containing tenders should be 
superscribed with tender numbers and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College, 
Kozhikode -8 Kerala . Tender must be submitted is sealed 
cover. Tender will be opened on 26 -8 -2013 at 11 a .m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any 
circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃ ശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബിൽ ഫോം 
( കമ്പ്യൂട്ടർ ബില്ലിംഗ് ഫോം ) ( 300000 എണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമു 

ആൾ പി പി 
കളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തി 
ട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 26- 8 -2013 -ാം തീയതി 11 
മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക് -1 1,50, 000 . 
-- നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

- ഒറിജിനൽ ? 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 23 - 8 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 8 - 2013 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 8 - 2014. 


- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


മാതൃ ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരാ 
യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടു 
-- ത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 31- 8 -2013 -ാം 
തീയതി 11 മണിക്ക്തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
- ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
- ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


No. S2-26311/ 2013 /IMCH. 

22nd July 2013. 
Sealed tenders are invited for supply of Oxygen Flow 
Meter with accessories (50 Nos. ) in IMCH Medical 
College, Kozhikode - 8 . List of item can be had from the 
office of undersigned during office hours on any working 
days . Envelop containing tenders should be superscribed 
with tender numbers and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode -8 , 
Kerala . Tender must be submitted in sealed cover. Tender 
will be opened on 31-8 -2013 at 11 a .m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any 
circumstances. 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost - { 60,000 


അടങ്കൽ തുക ? 60,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 


%. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 


അസ്സൽ ? 416. 
പകർപ്പ് 7 208 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 8 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 8 - 2013, 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 7 - 2014 . 


Cost of tender forms ( including Tax ): 


Original 3 416. 


- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തിസമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Institute of Maternal and Child Health , (Sd.) 
Govt. Medical College , Kozhikode . Superintendent . 


Duplicate 7 208 . 


If sent by post, postage charge ? 50. 


Closing date and time of sale of tender form — 
29- 8- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms— 
30-8-2013, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-7 - 2014 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശി ശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഫ്ളോ 
മീറ്റർ വിത്ത് ആക്സസറീസ് ( 50 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും സൂപണ്ട്, 


